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39. Die Mehrphasensysteme.
Auf dem Anker einer zweipoligen Maschine seien eine Anzahl voneinander isolierter Spulen auf dem Umfang verteilt angeordnet (s. Fig. 71). Die als sinusformig angenommenen Spannungen der drei Spulen haben alle dieselbe Frequenz, sie sind aber in der Phase gegeneinander verschoben. Sie sind
wenn Spule 1 zur Zeit t = 0 den ganzen FluB um-schlingt und Spule 2 gegen . 1 um den Winkel tf13 , Spule 3 gegen 1 um cc13 == cc^ -j- #23 zuriickliegt.
SchlieBt man jede Spule an einen Strom-kreis, so erhalt man eine entsprechende Zahl von Stromen gleicher Periodenzahl, deren GroBen von den Spannungen und den Scheinwiderstanden der Stromkreise abhangen, und deren Phasenwinkel durch die der Spannungen und die Phasenwinkel der Belastungen gegeben sind.
Ein solches System, bei dem eine Anzahl gegeneinander phasen-verschobener Spannungen von gleicher Frequenz gegeneinander phasen-verschobene Wechselstrome erzeugt, nennt man allgemein ein Mehr-phasensystem.        F" = 0,965.
